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INTRODUCTIO. 

i  \  ;  i  v 

E  medicamentis,  quae  corpus  hominis  aegrum  in  integrum 
reftituere  feruntur,  fumigationes  recentiori  tempore  adeo  lau¬ 
datas,  cum  fulphure,  tum  aliis  rebus  effectas  accuratius  per¬ 
tractandas  eligens,  patris  confilio  obfequium  praefto,  quo¬ 
niam  in  balneis  Elinenfibus  boc  remedium  vidi  adhibitum  et 
in  me  ipfo  fum  expertus.  Itaque  ftudebo,  ut  bocce  libello 
brevem  hiftoriam  fumigationum  in  medicina  ufitatarum  in  uni- 
verfum  ac  potiffimum  fulphuris  fumigationum  fuppeditem,  va¬ 
rios  apparatus  hac  in  re  adhibitos  exponam,  et  fingulos  ma¬ 
gis  an  minus  fint  idonei,  etiam  graphidibus  illuftrem.  Simul 
rationem  hujus  medicamenti  adhibendi  oftendam ,  et  morbos 
eos  nominatim  afferam,  quibus  ejusmodi  fumigationes  opti¬ 
me  medentur. 

Cui  officio  magnam  ineffe  difficultatem,  neminem  fugiet. 
Nam  fumigationis  hiftoria  incerta  eft,  et  non  nili  fragmenta 
reperiuntur,  quae,  quantum  in  me  erat,  exquifita  fecundum 
temporis  ordinem  propofui.  Maximam  partem  ea  ad  mercu- 
riales  tantum  fumigationes  pertinent.  De  recentioribus  fu¬ 
migationibus  fulphure  vel  rebus  aromaticis  inftitutis  expe¬ 
rimenta  minus  diligenter  funt  propofita,  quippe  quae  nunc 
nimis  celebratae,  nunc  gravius  fint  vituperatae,  quam  ut  al¬ 
terutri  fententiae  affentire  poffim,  fed  potius  vera  in 'medio 
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quaeram.  Primam  igitur  tironis  disfertationem  peto  a  vo¬ 
bis,  Lectores  benevoli,  ut  clementius  accipiatis  et  mihi  in- 
dulgeatis. 


•  '  x  $.  i. 

•  ^  4  t 

IJ/jtoria  de  fumo  *  fumatione  ficcis  lavacris  f urnalibus* 

banquam  medicamentis.  *) 


Ufus  fumi  vetuftiffimis  et  fanctiffimis  generis  humani  in- 
ftitutis  probatur.  Eo  ad  Deos  colendos  in  delubris,  ad  impro¬ 
bos  daemones  expellendos,  ad  incantationes  et  in  oraculis, 
forfitan  etiam  ad  praeparandos  in  morbis  tollendis  animos, 
ficut  ad  aerem  vaporibus  peftiferis  impletum  purificandum  ho¬ 
mines  funt  ufi. i)  2)  Crediderit  quispiam,  haec  omnia  jam  ho¬ 
mines  acuti  ingenii  in  medicina  in  hoc  remedium  adhibendum 


perducere  oportere;  nam  negari  nequit  medicamentum ,  quod 
tam  diu  maxima  cum  utilitate  ufurpabatur,  cujus  efficacitas 
naturae  ordinem  fuperans  non  folum  praedicabatur,  fed  etiam 
oculis  percipiebatur,  vires  habere  maxime  falutares.  Atta¬ 
men  illud  diutius  non  adhibitum  eft  usque  ad  recentiora  tem¬ 
pora,  quibus  accuratius  in  hoc  ftudium  docti  fe  converterunt. 
Obfervatum  nempe  eft,  medicamentis  in  fumum  aut  vapores 
refolutis  multo  majorem  effe  efficaciam,  quod  praefertim  fieri 


i)  Schrcger’5  Balncotcclmik,  Cap.  XVI.  p.  212.  Zuf"tzc. 

u)  Dictionnaire  ilcs  1'cieuces  medicales. 
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folebat  in  ohfervandis  vaporum  aquatilium  lavacris,  quae  loti' 
ge  ante  noftram  aetatem  apud  Graecos  Romanosque  erant  ufi- 
tata.  Hic  clariflime  notabatur,  quomodo  vapores  aquae  fer¬ 
vidae  in  organifmum  magis  penetrarent,  quam  aqua  natura¬ 
lis.  Itidern  experimenta,  quae  in  rebus  graviter  olentibus  in- 
ftituebantur,  optimos  praebuerunt  fucceffus. 


Omnes  tamen  hae  experientiae  per  longum  tempus  a  me¬ 
dicis  non  receptae  funt,  fed  potius  et  magis  ab  iis,  qui  daemo* * 
nes  expellere  fe  poffe  opinabantur.  Hi  enim  medicamento, 
quod  temporibus  infequentibus  tam  efficax  inventum  eft,  eos 

•V 

morbos  fanaverunt,  ut  vel  medici  obftupefierent  Anno  demum 
i5io  Joannes  de  Vigo,3)  medicus  primarius  Julii  fecun¬ 
di  papae,  eo  fere  tempore,  quo  lues  venerea  in  Italia  miran- 
dum  in  modum  graffabatur,  neque  ullum  remedium  huic  malo 
opponi  cum  fucceffu  poterat,  neque  mercurius  ipfe  fubftan- 
tialis  tantam  fuam  in  morbis  aliis  efficaciam  femper  praeftabat, 
ad  confilium  adductus  eft,  eum  in  vapores  disfolvendi,  quo 
facto  finis  praeclarus  coronavit  opus.  Inde  ab  hoc  tempore 
fumigatio  locum  in  medicamentis  obtinere  videbatur,  nam  hu¬ 
jus  remedii  praeclara  efficacia  impulfi  plures  medici  poft  Vi- 
gonem  illud  adhibuerunt,  e.  g.  Guido  Guidi,  qui  hoc  re- 


3)  Dictionnaire  des  fciences  medicales.  —  Vigo  pract.  comp.  lib.  V*» 
f.  33. 
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medium  aliis  omnibus  praefert.  Praeparata  inprimis  tunc  tem¬ 
poribus  erant  cinnabaris  et  ftorax.  4) 

Fracaftori  fumigationes  in  lingulis  tantum  partibus 
adhibuit.  Praeter  hos  eodem  fere  tempore  fumigatione  contra 
fyphilin  ufi  funt  Catane us,  Benedicti,  Ange,  Bolo- 
g  n  i  n  i ,  Nicolaus  Ma  f  f  a.  5) 

Non  multo  autem  poft  methodi  vaporum  ex  mercurio  ad¬ 
hibendorum  in  oblivionem  rurfus  conciderunt,  cujus  rei  caufa 
fortaffe  imperfectis  fumandi  inftitutis  patet.  Etenim  pl ures  me¬ 
dici,  ac  praecipue  Fallopia,4 5 6 7)  hoc  medicamentum  mali¬ 
gnum  appellant. 

•  > 

5.  3. 

Unum  fere  feculum  praeterlapfum  erat,  antequam  ullo 
modo  de  fumigatione  denuo  cogitabatur,  vel  potius  alia  expe¬ 
rimenta  hac  de  re  iofti tuebantur  aut  melius  excolebantur,  us¬ 
que  dum  Bennet,  medicus  Anglicus,  anno  1 656  experimen¬ 
ta  fecit,  ut  vaporibus  ficcis  et  aromaticis  tolleret  phthifm.  7) 
Ejus  apparatus  fumigationis  adhuc  erat  fimpliciffimus  et  arte 
plane  carebat ,  adeo  ut  vix  aliis  ac  aromaticis  vaporibus  fumi¬ 
gari  poffet.  Tota  enim  conclavia  vaporibus  aromaticis  Com* 


4)  Dictioiinaire  des  fclences  medicale»; 

5)  II) id. 

6)  Ibid. 

7)  Sammlung  ausevlcfcncr  ALliamlhingcn  fiir  prarf.  Acrztc,  T».  II.  St.  4. 

pag.  107  —  116.  .... 


pleri  juffifc,  aegrotos  eosque  nudos  intrare' et  aliquamdiu  hos 
vapores  infpirare.  Hunc  applicationis  modum  fuffitum  voca¬ 
bat.  Res,  quibus  fumabat,  thus,  myrrha,  ftorax,  benzoe, 
gummi  gnajaci ,  hederae  refina,  maftix,  ambra  fuerunt.  Wil- 
lis  et  ipfe  hanc  methodum  laudavit  et  hanc  ipfam  faepiffime 
applicuit,  ratione  ufus  nonnihil  mutata.  Obfervaverat  enim  , 
aegrotos  fubito  intrantes  in  conclave,  vaporibus  aromaticis 
impletum,  plurimum  ac  vehementer  tuffire,  quam  ob  rem  pau¬ 
lo  ante  quam  aegrotus  intrabat,  vapores  aquaticos  illi  imper¬ 
tiri,  et  duin  aegroti  ibi  verfabantur,  vapores  aromaticos  expli¬ 
cari  juffit.  Hac  praeparatione  pulmonis  incitatio  diminueba¬ 
tur,  ita  ut  tu  His  tolleretur.  Idem  gradus  fumigationis  quos¬ 
dam  conftituit,  quos  fiffitus  lenioris  formulae  *  fujfitus  for- 
Liori§  formulae *  fijfitus  for tiffimae  formulae  f.  arfenicalis 
nominabat.  E il larti  experimenta  fimilia  hujus  remedii 
praedicabat,  s) 


$•  4. 

Viris,  quos  nunc  commemoravi,  exceptis,  hoc  medica¬ 
mentum  per  aliquod  tempus  non  amplius  excultum  eft,  quo¬ 
niam  in  omnibus  experimentis  permultum  incommodi  inven¬ 
tum  efr,  quod  in  eo  quaerendum  erat,  quod  applicatio  incom¬ 
moda  reperiretur,  quia  nimium  inde  exfpectabant,  eoque  in- 

8)  Sammlnng  anser  lefen  er  ALLantllungen  fur  pract.  Aerzto,  B.  II.  St.  4, 
pag.  107  —  116. 

9)  Ibici. 
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cautius  utebantur,  atque  ioprimis  in  majoribus  fumationibus 
non  fatis  impediebant,  quominus  aegroti  nimium  infpirarent. 

Denique  anno  1776  L a  1  o  u e  t  te ,  I0)  medicus  practicus 
Parifienfis,  meliorem  dedit  inftitutionem  in  fumationibus  rner- 
curialibus  adhibendam.  Apparatum  compofuit  ligneum,  fimi- 
lem  fellae  geftatoriae,  cum  duobus  foraminibus,  altero  in  fu* 
periore  hujus  parte,  ubi  caput  exporrigi  poffet,  altero,  ut  ma¬ 
teries  fumigationis  in  apparatum  infereretur.  Quantumvis 
hic  apparatus  minime  fuerit  perfectus,  ille  tamen  primus  ho¬ 
diernae  inftitutioni  propius  accefiit,  et  obtinet  laudem  La¬ 
io  uette,  applicationis  methodi  admodum  emendatae.  At¬ 
tamen  inferviebat  et  hic  apparatus,  et  qui  ad  formam  hujus 
elaborati  erant  fumigationibus  tantum  mercurialibus,  quare 
tum  Lalouette,  tum  Abernethy,  1!)  qui  illuin  fecutus 
eft,  Londinenfis,  fimul  peculiare  ex  mercurio  remedium  com- 
pofuerunt,  quale  ufui  maxime  accommodatum  effe  videtur. 
Jam  hic  inventionibus  plus  attentionis  tribui  coeptum  eft,  ita 
ut  fequenti  feculo  hic  apparatus  recens  inventus  in  majorem 
perfectionis  gradum  eveheretur.  I2)  Gales,  doctor  Parifien- 
lis,  anno  i8i5  optime  meritus  eft,  quod  fumationis  appara¬ 
tum  magis  perfectum  et  multis  in  rebus  accommodatiorem  in- 
ftituit  in  hofpitio,  Ludovico  fancto  dicato;  ad  fanandam  fy- 

10)  HufelancLs  Journal  d.  pract.  Ilcilk.  B.  LVII.  St.  4.  p.  54  —  55. 

11)  Ibid.  *  \ 

12)  Appareils  a  fumigat,  dcfcriot.  Etabl.  f.  Ics  deiTms  de  M.  d’ Arcet.  Pa¬ 
ris  i8i4. 
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philin  minus  quam  potius  ad  cutem  fanandam  illum  adhibuit; 
ideoque  inventor  fumationum  fulphurilium  celebrandus  eft. 

Doctor  d’Arcet  apparatum  pluribus  hominibus  una  u  fu  re¬ 
pandum  inftituitj  enmque  fiftulis  fpirabilibus  emendavit,  qua 
ratione  cifta  momento  temporis  vaporibus  liberari  poterat.  !3) 

Hoc  exemplum  plures  Germani  et  Italici  medici  funt  fe- 
Cjuuti ,  inter  quos  praefert-im  digni  fint  qui  nominentur:  Do¬ 
ctor  de  Carro,  Vindobonenfis ;  *4)  Affalini,  Neapolita¬ 
nus;  pater  dilectiffimus ,  Doctor  in  oppido  Schonebeck.  l6) 
Hi  omnes  apparatum  perfectiorem  et  hac  re  applicationis  mo¬ 
dum  efficaciorem,  fed  minus  periculofum  reddere  ftudueruut. 

f  5. 

Defc  riptio  apparatuum  fumigationis  ratione  potijfimum 
eorum  inventionis  perfectionisque  habita. 

Hac  brevi  hiftoria  praemiffa  fumigationis  apparatus  de* 
fcripturus  fum,  unde  major  eorum  vel  minor  utilitas  intelligi 
poteft.  Primus  apparatus  huic  fini  idoneus,  quem  invenit 
Lalouette,  ut  fupra  jam  dictum  eft,  ex  arca  conftabat,  cu¬ 
jus  in  fuperiore  parte  rotundum  erat  foramen,  in  quod  caput 


13)  Appareils  a  fumigat,  defcript.  Etabb  f.  les  dcffins  dc  M.  d’ Arcet.  Pa¬ 
ris  i8i3. 

14)  Jofcph  W acliter,  Abliandl.  uber  Bader  und  Trinkwaffer.  Wicn 
1818. 

1 5)  Kuf  clan  d’s  Journal  d.  pract.  Ilcilk.  B.  LIV.  St.  l.pag.  n5  —  123> 

16)  Dr.  J.  W.  Tolberg,  Das  Soolbad  zaElmen,  u.  f.  w. 


immittebatur,  ab  anteriore  et  exteriore  parte  dimidium  arcae 
porta  inclarum  erat,  perquam  aegrotus  in  apparatum  perve¬ 
niebat,  et  in  inferiore  hujus  portae  parte  foramen  erat,  quod 
claudi  poterat  operculo,  per  quod  fumationis  res  infereban¬ 
tur  et  fumatione  facta  fumus  exitum  habebat.  Ex  hac  deferi- 
ptione  apparent  illico  incommoda  hujus  apparatus,  fummo 
periculo  conjuncta.  Ouomodo  enim  aptus  erat  et  deftiuatus 
fumationibus  mercurialibus?  qua  tandem  ratione  in  arca  a 
vaporibus  liberanda  impediri  poterat,  quo  minus  aegrotus 
acutos  infpiraret  vapores?  Vel  quomodo  aegrotus,  fi  in  ap¬ 
paratu  viribus  deftitutus  erat,  line  periculo  fuffocandi  ex» 
portari  poterat? 

Hauc  ob  caufam  ferius  Gales,  Doctor,  optime  meritus 
eft,  quod  apparatum  non  modo  correxit,  verum  etiam  expe¬ 
rimentis  vaporibus  fulphureis  in  omnia  genera  eruptionum 
cutis  adhibitis  medicamenti  hujus  finem  amplificavit.  Ejus 
apparatus  in  hunc  modum  inftructus  erat. 

In  plano  arcam  ligneam  exftruxit  duabus  valvis  inftru- 
ctam,  quarum  altera  ad  aegrotum  in  ciftam  immittendum, 
altera  in  fuperiore  arcae  planitie  cum  foramine  capitis  erat 
deftinata,  ut  caput  arca  claufa  per  illud  emitti  poffet.  Hu¬ 
jus  arcae  inferior  planities  in  tabula  lapidea  iu  multis  locis 
perfoffa,  pofita  erat,  in  cujus  fronte  amplius  erat  foramen. 
Haec  tabula  fpatium  protexit,  quod  infra  tabula  ferrea  et  a 
latere  muris  feu  parietibus  inclufum  erat,  in  antica  parte  e 
regione  magni  foraminis.  A  tergo  hoc  fpatium  foramiue  qua- 
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drato  patebat,  quod  valva  ferrea  claudi  poterat.  Sub  illa  ta¬ 
bula  ferrea  focus  erat,  fub  quo  cineris  receptaculum.  Ex  ar¬ 
ca  lignea  tres  canales  e  lamina  confectae  furgebant,  quorum 
medius  ad  fumum  abducendum,  duo  alteri  ad  vapores  ab¬ 
ducendos  erant  inftituti.  Omnes  tres  fiftulae  operculis  in- 
ftructae  et  quae  erant  exterius  pofitae,  cum  media  junctae 
erant. 

Hic  apparatus  multo  perfectior  erat:  primum  enim  calori 
temperato,  deinde  inftituto  cuidam  meliori,  ut  res  fumando  de* 
ftinatae  infererentur,  denique  vaporibus  ex  apparatu  line  ae¬ 
groti  et  circumftantium  incommodis  abducendis,  quam  opti¬ 
me  erat  confultum.  Quamvis  autem  hic  apparatus  emendatus 
effet,  tamen  mox  fatis  vitiorum,  quae  erant  corrigenda,  often- 
debantur,  quo  minus  tutum  hoc  medicamentum  redderetur. 
Fiftulae  fupra  jam  commemoratae,  ut  vapores  abducerent, 
deftinatae  erant,  quod  vero  fieri  non  poterat  jufta  celeritate, 
quoniam  vapores  graviores  deprimebantur  quidem,  fed  pari 
celeritate  non  efferebantur,  ut  per  fiftulas  exirent.  Hac  de 
caufa  d’Arcet  apparatu  fumigationis  fulphureae  duodecim 
perfonis  accommodate  inftruendo  magnas  fibi  paravit  laudes, 
id  enim  praecipue  fecum  reputabat,  quod  illi  duodecim  per- 
fonae  una  fimul  intrare  vel  excedere,  et  cifta  aperta  fulphuris 
vapores  ceteris  molefti  exire  poffent,  quod  ut  affequeretur, 
fub  foco  etiam  fiftulam  inftruxit,  cujus  alterum  foramen  ad 
apparatum,  alterum  ad  fumarium  vergebat.  Hoc  per  opercu¬ 
lum  claudi  et  aperiri  poterat.  Quare  efficit,  ut,  quum  fu  pe* 
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riore  fiftula  ad  apparatum  ducente  aperta  aer  defcenderet ,  va- 
po  res  in  apparatu  ipfo  verfantes  lllico  deprelfi,  poftquam  oper¬ 
culum  fumarii  erat  apertum,  per  fiftulam  infra  inftructarn  ex 
apparatu  dimoverentur;  quod  inftitutum  ad  falutem  aegroti 
multum  contulit,  quoniam  tum  huic,  tum  iis,  qui  circumfla¬ 
bant,  non  amplius  periculum  fuffocandi  erai:. 

$.  6. 

De  Carro  Vindobonenfis  duce  Galefio  apparatus 
fuos  inftituit,  et  illius  rationem  abducendorum  vaporum  ita 
mutavit,  ut  tenuem  modo  fiftulam  cum  fumario  jungeret, 
quam  per  apparatus  tegmentum  duxit.  Hoc  inftitutum  vero 
fini  multo  magis  repugnabat,  quam  Galefii,  eonftat  enim 
inter  omnes,  vapores  non  nili  tam  diu  afcendere,  quam  diu 
materia  fumandi  ardet;  fi  mulae  haec  exftinguitur,  vapores 
loco  non  moventur,  et  non  nifi  aere  contrario  ad  excedendum 
•excitari  poffunt.  Quodfi  haec  in  illo  apparatu  defint,  maxi¬ 
me  periculofus  eft  in  fumandis  rebus  gravibus  et  peffime  in¬ 
structus,  quod  etiam  eventus  oftendit. 

Aequo  ac  fere  minori  pretio  Affalinii  apparatus  eft,  nifi 
deferiptio  et  delineatio  ejus  ab  auctore  in  annalibus  Hu  fe- 
1  audii  prolata  inventa  eft.  Nam  ex  delineatione  apparatum 
in  fumationibus  fulphureis  adhiberi  poffe  omnimodo  dubita¬ 
ri  debet,  atque  inftituta  lingularum  apparatus  partium  magis 
ficta,  quam  re  vera  facta  effe  videntur. 
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Jam  vero  apparatibus  praecipuis  defcriptis  e  orum  que 
cum  virtutibus  tum  vitiis  enumeratis  et  comparatis  venio  ad 
apparatum,  quo  fulphure  fumigatur,  quem  pater  ad  normam 
Galefii  et  ex  idea  d’Arceti  in  balneis  ElmenGbus  inftituk 
et  aptis  mutationibus  emendationibusque  in  dies  factis  in  opti¬ 
mum  minimeque  periculofum  mutaviffe  videtur.  Nos  vero 
neque  nimis  arroganter  neque  injufte  hanc  fententiam  protu- 
liffe,  neminem  latebit,  qui  defcriptionem  hujus  apparatus  fe- 
quentem,  quae  figuris  illuftratur,  diligenter  iufpexerit. 

Hic  apparatus  ab  illis,  quos  nominavi,  et  in  conftructione 
nonnullisque  partibus  plane  di  verius  eft;  externa  tamen  for¬ 
ma  ab  illo  Galefii  et  de  Carro  non  discrepat.  Eft  vero  li¬ 
gnea  arca  in  plano  lita;  pofterior  pars  altior  eft  et  ad  frontem 
leniter  declivis.  A  fronte  haec  arca  janua  aperitur,  et  in  fum- 
rna  ejus  declivitate  duae  valvae,  foribus  fimiles,  reperiuntur, 
quae  in  commiffuram  clauduntur.  Apertis  his  apparet  fella 
verfatilis  multis  in  locis  perforata,  quae  per  cochleam  et 
fublime  et  deorfum  torqueri  poteft;  praeterea  fcabellum  perft> 
ratum,  in  fuprema  parte  apparatus,  in  ejus  tecto  fegmentum 
eft  femicirculi  forma,  quod,  poftquam  anterior  janua  claufa, 
et  valvae  ambae  foribus  fimiles  in  juncturam  fuam  repofitae 
funt,  a  fronte  ab  immifforio  femicirculi  formam  defcribente, 
ita  eft  circumdatum,  ut  foramen  orbiculatum  fiat,  et  co¬ 
agmenta,  fi  quae  funt,  humidis  lacineis  linteis  tegantur,  et  col¬ 
lum  humido  manteli  circumvolvatur.  Ut  eifta  a  vaporibus 
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liberetur,  quum  aegrotus  apparatu  exire  vult,  duo  fpiracula 
aeris  facta  funt,  quorum  unum  pone  colli  foramen  in  fumma 
parte  apparatus;  et  eft  fiftnla  lignea  quadrangula,  quae  ex 
apparatu  per  conclavis  tectum  in  aerem  apertum  exit,  et  intra 
apparatum  operculo  inftructum  eft,  quod  funiculo  aperiri  et 
claudi  poteft.  Aperta  valva  externus  aer  intrat  et  vapores  ad 
ciftae  folum  deprimit.  Ad  vapores  hinc  deducendos  facta  eft 
altera  fiftula  fiinili  operculo  inftructa,  in  fundo  apparatus, 
quae  fub  foco  transmeat,  ibi  calefit,  et  aerem,  quem  conti¬ 
net,  tenuat.  Ad  folitam  purgationem  nil  opus  eft,  nifi  ut  una 
ex  valvis  aperiatur;  fi  neceflitas  urget,  utraque:  tunc  vero 
arca  paucis  temporis  momentis  penitus  vacuefacta,  fine  pe¬ 
riculo  aegrotorum  et  ceterorum  praefentium  aperiri  poteft. 

Arca  vero  nititur  in  tabula  quadam  lapidea  multis  fora¬ 
minibus  inftructa,  fub  qua  fpatium  patet,  quod  inferiorem 
verfus  partem  lamina  ferrea  cingitur  et  pofteriorem  verfus  in 
camino,  quae  extra  conclave  eft,  exitum  habet,  ubi  oftio  ob- 
cludi  poteft.  Hoc  in  fpatio  e  camino  res  ad  fumigationem  per¬ 
tinentes  in  parvam  quandam  trullam  ferream  immittuntur  et 
in  fervida  lamina  ponuntur.  Subter  hoc  fpatio  focus  eft,  qui 
fimiliter  foras  in  caminum  exeuntes  habet  et  ad  calefacien¬ 
dam  ferream  laminam  ufurpatur.  Ea  fiftula,  quae  igni  aeris 
aditum  praebet,  in  camino  eft,  aeque  atque  os  meatus,  qui 
cinerem  excipit.  Explicatio  imaginis  pictae  cetera ,  quae  ad¬ 
huc  obfcura  effe  videntur,  dilucida  faciet.  Ut  arca  etiam  flui¬ 
dis  fabftantiis,  cujus  generis  funt  aqua,  fpiritus  etc.,  im- 


pleri  poffit,  infundibulum  adhibetur,  quod  pone  appara¬ 
tum  eft. 

§.  8. 

De  ratione  fumigationum  fulphurearum  et  ratione  fe  ha¬ 
bendi  aegrotorum . 

Aegrotus,  poftquam  apparatum  intravit,  in  feliam  ver- 
fatilem  perforatam  confedit,  quae  refpectu  hominis  ftaturae 
vel  alta  vel  humilis  redditur,  torquendo,  et  pedes  in  fcabello 
ponit,  ne  vapores  ferventes,  qui  per  folurn  perforatum  fur- 
gunt,  eum  attingant.  Tum  obcluditur  cifta ,  juncturae  janua¬ 
rum  humidis  laciniis  teguntur,  collum  madido  manteli  cir- 
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cumdatur,  ne  quid  vaporum  fulphureorum  abire  poffit.  Prius¬ 
quam  tamen  fulphur  vel  ulla  alia  fubftantia  infertur,  aliquid 
acjuae  per  infundibulum,  quod  pone  ciftam  eft,  perfunditur, 
ut  et  apparatus  pari  modo  calefiat,  et  cutis  ad  fumigandum 
praeparetur,  mollis  et  ad  fuscipiendum  aptior  fiat.  Dein¬ 
de  fulphur,  quod  parva  ferrea  trulla  continetur,  in  ferventi 
lamina  ponitur  et  comburitur.  Hoc  decem  momentorum  in¬ 
tervallis  interjectis  bis  vel  ter  fieri  debet. 

Ouam  moleftum  quidem  videatur,  hac  in  cifta  federe,  vah 
de  tamen  commodus  et  jucundus  hic  calor  eft,  qui  plerumque 

ab  56  usque  ad  40  gradus  R.  crefcit,  et  per  valvas  jam  fupra 
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commemoratas  temperatus  aut  manere  aut  etiam  minui  poteft. 

Aegrotum,  dum  fumigatur,  ita  fe  habere  neceffe  eft.  Si- 
mulatque  cutis  in  cifta  humefeere  incipit,  terat  aegrotus 


membra,  aut  manibus  aut  panno  laneo  quatenus  manu  attin¬ 
gere  poteft,  nec  ardorem  fudoremque  nimis  velociter  elicere 
ftudeat.  Si  impetigine  aut  aliis  morbis  cutaneis  laborat,  cu¬ 
piditas  fricandi  faepe  eousque  angetur,  ut  faepe  nec  preci¬ 
bus  nec  minis  impediatur;  fed  quamdiu  fieri  poteft,  pruritus 
ftringendo  vel  leniter  panno  terendo  placandus;  attamen  fi 
hoc  nihil  valet,  fricabit  non  magno  fuo  damno,  quod  poft 
nonnullas  fumigationes  plane  tollitur.  Debiles  et  fumigatio¬ 
ne  vehementer  affecti  bene  altera  quaque  die  vel  loDgiore 
etiam  fpatio  temporis  interlapfo  eam  fumunt.  Qui  vero  non 
ita  afficitur,  quotidie  unam  fumigationem  accipere  poteft.  Id 
quoque  notandum  eft,  fumigationes  aromaticas  magis,  quam 
fulphureas  debilitare  aegrotum.  Si  fitis  exiftit,  aegrotus  pa¬ 
tellam  theae,  vel  chocolatae,  vel  tenue  carnis  jus  fumat.  Ma¬ 
tutino  tempore  fumigationes  funt  faluberrimae;  qui  vero  fca- 
bie  vel  ulceribus  funt  affecti,  vefperi  etiam  balneum  calidum 
fumere  debent.  Hoc  pertinet  et  ad  pruritum  illum  minuen¬ 
dum,  et  cutem  foluta  afpera  pituita  purgandam.  Semiho¬ 
ram  conducet  in  eo  manere;  diutius  an  brevius  hoc  conditio 
valetudinis  aegroti  praefcribet.  Fumigationibus  perfectis  et 
arca  omnibus  vaporibus  liberata  et  aperta,  aegTotus  breve 
tempus  adhuc  in  arca  fedens  maneat,  accurate  corpus  deter¬ 
geat,  nec  prius  eam  relinquat,  quam  neceffariis  calidis  vefti- 
bus  indutus  fit;  tum  iu  calido  conclavi  veftes  lente  induat, 
et  conferat  fe  in  minus  calida  cubicula,  lecto  ftratus  aliquam¬ 
diu  quiefcat,  et  quo  recreari  poteft,  fruatur. 


Hic  apparatus  fervit,  ut  e  praecedenti  defcriptione  appa¬ 
ret,  ad  totum  corpus,  capite  excepto,  efficaciae  fumi  obji¬ 
ciendum.  Singula  autem  membra,  e.  g  brachia,  pedes,  geni¬ 
talia,  anus,  ut  fumigari  poffint,  minor  cifta  majori  inferitur, 
quae  membris  fumigandis  apta  foramina  continet,  quae  lon¬ 
giore  defcriptione  non  indiget,  fed  quisque  ipfe  libi  fingere 
et  defcribere  poterit* 

.  i 

§  i  o. 

Omnes  enumerare  modos,  qui  his  fumigationibus  effi¬ 
ciantur,  hoc  loco  longum  foret,  et  nihil  aliud  atque  conjectu¬ 
ras  facerem.  Utrum  reforptione  cutis  an  recreante  incita¬ 
tione  plexus  nervorum  cutaneorum  efficacia  fequatur,  hoc  lo¬ 
co  explorare  nequeo.  In  fcabie  et  in  ulceribus  efficacia  vapo¬ 
rum  fulphureorum  acerborum  et  fuffocantium  ad  interficien- 
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dum  acarum  purgandaque  ulcera  facile  explicari  poteft. 

§.  ii. 

Morbi,  qui  fulpbureis  fumigationibus  optime  fanari  polle 
videntur,  ioprimis  hi  funt: 

i)  Scabies,  ad  quam  repellendam  praecipue  Gales  in  ho- 
fpitio  St.  Louis  fumigationes  adhibebat,  ut  fauationem 
ptifanis  efficiendam  longinquam  et  incerti  effectus  abole¬ 
ret,  et  multae  confumtioni  medicinae  parceret.  Utilitas  ex 
hac  operatione  haufta  non  fefellit  exfpectationern ,  nam  ci- 


tius  et  certius,  quam  adhuc  ptifanis  et  unctione  factum 
erat,  fcabiem  fanabat. 

2)  Lichenes  licci,  qui  fanationi  tam  pertinaciter  repugnare 
folent,  fumigationibus  fulphureis  mox  exftinguebantur ,  eo- 
demque  modo  lichenes  humidi,  impetigines  fparfae  omui- 
noque  morbi  cutanei  chronici  et  ulcera  ignava,  quae  in¬ 
veteraverunt,  etc. 

Hi  funt  morbi,  ad  quos  folos  fulphuris  fumigationes  recte  ad¬ 
hibentur. 

Suffitus,  qui  cum  aromaticis  fubftantiis  conjuncti  funt, 
majorem  habent  efficaciam ,  cum  non  folum  ad  confirmandam 
hominum  aetate  provectiorum  valetudinem  apti  fint,  fed  etiam 
circulationi  cutis  inferviant,  cutemque  et  mollem  et  laevem 
reddant,  et  tum  venuftati,  cum  viribus  hominum  profint. 
Etiam  ad  fanandum  rheumatifmum  et  arthritidem  non  line  ef¬ 
fectu  illis  uf  funt,  ut  jam  antiquis  temporibus  ejusmodi  fuffi- 
tiones  ufitata  plebis  et  domeftica  medicina  fuerunt  et  adhuc 
funt. 

Si  fedem  in  cifta,  incitationem  fudoris  minoris  vel  pluris, 
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vires  aromatum  in  aerem  tenuatorum  confderas,  non  dubita¬ 
veris,  quin  iis  falutares  vires  infint,  quod  vero,  ut  confequa- 
ris,  fulphur  haud  opus  eft. 

Accidit  faepe,  ut  remediis  acribus,  quae  in  certis  cafbus 
adhibita  optimum  effectum  edunt,  medici  nimis  multum  ex- 
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fpectent,  atque  in  morbis  diverfi  generis  ea  ufurpantes  toties 
eventu  fallantur ,  et  ita  illo  medicamini  omnis  facile  fides  ne- 
gatur.  Idem  jam  fere  fuffitibus  fulphureis  contigit,  quia  hi 
initio  tanquam  remedium  univerfale  laudati,  et  aegrotus  et 
ceteri,  qui  aderant,  cum  in  iis  adbibendis  diligentia  neceffa- 
ria  negligeretur ,  periculo  fuffocandi  ob  ineptos  apparatus  ex¬ 
politi  erant.  Sed  hacce  defcriptione  apparatus  a  periculo  li¬ 
beri  et  confilio  congruentis  fpero,  fore,  ut  tam  efficax  medi¬ 
camen,  quale  fulphurei  et  aromatici  fuffitus  fuut,  non  omni 
oblivioni  tradatur. 

$.  1 3. 

*** 

Explicatio  tabulae  lapidi  infcriptae^ 

Flg.  I.  A.  Confpectus  ciftae  transyerfae. 
a  a.  Internum  ciftae  fpatium. 
bb.  Sella  verfatilis,  c  c.  ejus  coclilea. 
eld.  Scabellum. 

e  e.  Opercula  foribus  limilia  in  declivi  apparatus  parte. 
ff.  Retinacula  ad  ca  firmanda. 

g g.  Janua  anterior,  ut  aegrotus  in  apparatum  intrare  poffii. 

/ifi.  Fifiula  inferior  ad  abducendos  vapores  ex  apparatu. 

L  Valva  ad  claudendam  fiftulam  fuperiorem. 
i.  Manubrium  ad  aperiendam  valvam. 
k.  Valva  (fub  liti,  hh.)  praeclufionis. 
m  m 77i.  (fub  litt.  I. )  hujus  fpatium  internum. 

7in.  Catena  ad  valvam  firmandam  ,  o.  libramento. 
pp.  Funis  adaperiendam  et  claudendam  fiftulam. 

q.  Thermo  metrum. 

r.  Hamus  ad  firmandam  valvam  (e  e.  et  gg.  j. 
ss.  Aulae  januarum  aperiendarum. 

1 1.  Superior  et  plana  fuperficics  apparatus. 
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u  u  uu.  Columnatio  primaria  in  aditu  apparatus,  ut  cifta  cx  commiffuris 
in  ardore  non  discedere  poiiit. 

i 

Fig>  II.  B.  Confpcctus  cifta  e  longitudinalis. 
b,  c,  d.  Si  cuti  in  figura  antecedente. 
e.  Valvae  foribus  fnniles  apertae. 
ff.  Segmentum  colli  earum. 
g  g.  Filtula  inferior  ad  abducendos  vapores. 
m}  p}  q,  ly  u.  Etiam  aderat. 

r.  Infundibulum  metalleum  pone  apparatum,  epiod  laminam  lapideam 
penetrat. 

w.  Epiltomium  ejus  perforatum. 

* 

Fi 'g.  III.  B.  Confpcct  us  ciftae  fu  perior. 

e  e.  Jam  dudum  valvae  nominatae,  quae  in  conuniffura  pofitae  et  retina¬ 
culis  No.  i.  claufae  funt. 

fj\  Foramen  peractum  colli,  operculo  xx.  oppofito  et  retinaculis  No.  2. 
firmatis. 

m,  n,  p,  q}  t.  jam  faepe  defcripfi. 

%  T  #  '  *  *  *  .  »  > 

Fig.  IV.  O.  Disfectio  foci. 

gg.  Margo  (fub  litt.  h  h. )  jam  de  feri  p  tus. 

hhh.  Filtula  ad  abducendos  vapores  in  inferiore  parte  ciftae. 

k.  Valva,  quae  jam  deferipta. 

j 

ii.  Lamina  lapidea. 
ccc.  Perforationes  lapidis. 
b  b.  Solum  apparatus. 

A.  Spatium  fub  lapide,  ut  fuffitum  accipiat. 
a.  Ciltella  ad  fuffitum  accipiendum. 

d.  Lamina  feiTca. 
f  Exitus  fpatii. 

B.  Focus  et  f.  ejus  exitus. 

C.  Receptaculum  cineris. 
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THESES. 

I. 

V 

Pfoitis  cognitu  difficilis  eft. 


II. 

Scarlatina  Gne  eruptione  non  exftat. 

i 

III. 

Cutis  fponte  non  abforbet. 

IV. 


Non  eft  mors. 


i 


y  i  t  a. 
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perimentali ,  Cl.  F  r  i  e  dl  an  d  eri  dc  piiarinacologia,  anthropologia  atque 
alienationibus  ct  morbis  mentis,  Cl.  Kruckenbergi  de  pathologia  ge¬ 
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terfui. 


